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令 和 2 年 12 月 


2020 年 12 月 1 日 ( 火 ) よ り の 
投薬 期間 制限 が 
解除 され まし た 。 





平素 は 弊社 製品 に 格別 の ご 高配 を 賜り 、 厚 く 御礼 申し あげ ます 。 
さて 、 この 度 、 セロ トニ ン 再 取り 込み 阻害 ・ セ ロト ニン 受容 体調 節 剤 
「 トリ ン テ リ ックス 錠 10mg・20mg」 (ボル チオ キ セ チ ン 臭 化 水素 酸 塩 錠 ) は 
新 医 薬品 で ある た め 、2020 年 11 月 末日 まで は 1 回 14 日 分 を 限度 と し た 投薬 と 
され て いま し た が 、 2020 年 12 月 1 日 より 投薬 期間 の 制限 が 解除 され まし た 。 
今後 共 、 ご 愛顧 賜り ます よう よろ し く お 願 い 申 し あげ ます 。 

護 白 





セロ トニ ン 受 容体 調節 剤 薬価 基準 収載 


9) 
トリ ン テ リ ザク ズ 錠 3% 


ボル チオ キ セ チ ン 得 化 水素 酸 塩 錠 


劇薬 ・ 処 方 箋 医薬 品 * り 注 1) 処 方 箋 医薬 品 : 注 意 一 医師 等 の 処方 箋 に より 使用 する こと 











セロ トニ ン 再 取り 込み 阻害 ・ (( 














【 禁 忌 】 (次 の 患者 に は 投与 し な いこ と ) 
(1) 本 剤 の 成分 に 対し 過敏 症 の 既往 歴 の ある 思 者 
(2) モ ノア ミン 酸化 酵素 (MAO) 阻害 剤 (セレ ギリ ン 塩 酸 塩 、 ラ サギ リン メシ ル 酸 塩 及 び 


サフ ィ ナ ミド メシ ル 酸 塩 ) を 投与 中 又は 授与 中 止 後 14 日 間 以 内 の 患者 ([ 相 互 作用 ] 
の 項 参照 ) 
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